Felçli Hasta Yatağı 

Felçli hasta yatağı sürekli olarak yatmak zorunda hastalar için özel üretilmiş ve hareket edebilen özel 
bir yatak türüdür. Felçli hasta yatakları son yıllarda ülkemizde oldukça tercih edilen bir üründür. 
Özellikle hareket özelliğine sahip olmasından dolayı felçli hasta karyolası modelleri sıkça tercih 
edilmektedir. Felçli hasta karyolasında yatan bir hastanın iyileşme süreci daha hızlı ve sağlıklı 
olacaktır. Flareket özelliğine sahip olduğu için hastaların yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması 
daha sağlıklı olacaktır. Bu hastaların genellikle boynundan aşağı tutmadığı için bu hastalar yataktan 
düşebilmektedir. Hastanın yataktan düşmesini engellemek için felçli hasta yataklarında yan korkuluk 
bulunur. Bu yan korkuluk sayesinde hastanın güvenliği sağlanır. 

Felçli hasta yataklarının hareket etmesini sağlayan parça motordur. Elektrikle çalışan bu motor 
sayesinde hasta yatakları hareket ederek hastanızın ihtiyaçlarını gidermesini sağlar. Modele göre 
hasta yatağı motoru bulunur. Radikal medikal firmamızın sitesini ziyaret ederek bu modelleri 
görebilirsiniz. Tüm felçli hasta yatakları kaliteli ve sağlamdır. Felçli hastaların yaşadığı sorunlardan biri 
olan temizlik bu yatak sayesinde sorun olmaktan çıkmaktadır. Birbirinden farklı hasta yatakları 
modelleri sayesinde hastanızın temizlik ihtiyacı giderilmektedir. Felçli hasta karyolası sadece hasta 
için değil aynı zamanda hastayla ilgilenen kişi için de kolaylaştırıcı bir üründür. Felçli hasta yataklarının 
baş kısmı 90 dereceye kadar kalkarak hastanız için ideal konuma gelir. 90 santimetreye 190 
santimetre ölçüleri sayesinde her yerde kullanıma uyğun bir yatak modelidir. 




